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ASCARIS SKRJABINI SP. N. 
(ASCARIDATA) - IIAPA3HT BEPBJIIO^A 


A. A. Mo3roBOH, 3. IT. KopHneiiKo h B. H. IRaxMaTOBa 

rejiBMiiHTOjiornHecKaH jia6opaTopiiH AnaAeMHii HayK CCCP, MocKBa, 
TypKMeHCKnii cejibCKoxo3HiicTBeHHLiii HHCTiiTyT, Amxa6aA 

OmicaH hob lib Bim acKapii^bi A scar is skrjabini H3 OAHoropfioro Bep6jiro^a (Camelus 
dromedarius) H3 TypimeHiin. 3to — nepBbift cjiyaaH o6Hapy>KeHHH acnapiiA y Bepfijiio- 
AOB. XapaKTepHbIMH 0C06eHH0CTHMII BHfla HBJIHIOTCH KpyilHblH pa3Mep CmiKyjI II HaJIIIHIie 
fluyx nap abohhwx nocTaHajibHbix cocohkob y caMija. 

Ilapa3HTnp0BaHne acKapnA y Bep6jnoAa ao chx nop b jimepaType He ot- 
Me i iajiocb. Mli naynHJiH acnapHA, o6Hapy>KeHHBix b tohkoh KHinne oaho- 
ropStix BepSjiioAOB, Camelus dromedarius Ha Amxa6aACKOM MacoKOMSuHaTe. 
HeMaTOABi oTjmqaiOTCH ot Bcex H3BecTHtix bhaob poAa Ascaris. IIphboahm 
onncaHHe 3Toro BHAa. 


Ascaris skrjabini sp. n. (puc. 1 — 3) 



X o 3 h h h: OAHorop6Bin nepSjiiOA — Camelus dromedarius. Jlona- 
ji h 3 a a h a: TOHKne khhikh. MecTO oSHapyaceHna: TypKMeHHH 

(Amxa6aACKHH mhcokom6h- 
Hai). 

IlepeAHHe JionacTH nyjiB- 
nBi ry6 HMeiOT HerjiySonyio 
BBieMKy,pa3AejiflioH];yio Ka?K- 
Ayio JionacTB enje Ha A^e 
HaCTH: BHyTpeHHIOK) —MeHB- 
inyio h HapyjKHyio — 6 ojib- 
myK). llyjiBna Ka>KAOH ry6bi 
HMeeT mapoBHAHyio TpeTBio 
JionacTB, KOTopaa pacnojio- 
>KeHa c Hapy>KHofi ctopohbi 
b AeHTpe ry6bi h aoxoaht 
AO 1/3 BBICOTBI BBieMKH 
Me>KAy JionacTHMH nyjiBnBi. 
/J,op3aJiBHaH ry6a iimpe 
jiaiepo-BeHTpajiBHBix. ^jih- 
Ha ee hbckojibko MeHBine 
LLIHpHHBI (0.62 — 0.69 X 

X0.77—0.85 mm). 

0 . 3 mm fljiHHa h HiHpHHa Jiaxepo- 

Phc. 1. Ty6bi Ascaris skrjabini sp. n. AnitKaJitHo BeHTpaJiBHBix ry6 no i lTH 
(opunmaji). oAHHanoBa (0.62—0.69X 

X0.70—0.72 mm). 

C a m e a. Tejio 190.0—240.0 mm a^hhbi h 3.0—4.0 mm MaKCHMajiBHoii 
niHpHHBi. IHnpHHa roJiOBHoro KOHAa 1.21 — 1.29 mm, ninpnHa Tejia Ha ypoBHe 
KJioaKH — 1.26 — 1.38 mm. Tejio 3aKaH i iHBaeTca umnoBHAHBiM kopotkhm 
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npH^aTKOM 0.040—0.046 mm ajihhm. Xboct 1.15—1.37 mm a^hhli. CnHKyjm 
ca6jieBHAHoii $opMbi, cjierna H30rHyTbi. ^jiHHa cnnKyji 3.2—3.4 mm, MaKcu- 
MajiLHan nmpHHa 0.24—0.36 mm, ninpima npoKCHMajibHOii nacTH cnHKyjm 
0.18—0.26 mm. nocTaHajibHbix 
cocohkob 5 nap. IlepBaH napa 
KpynHbix abohhbix cocohkob pac- 
nojio>KeHa Henocpe^CTBeHHO no- 
3a,n,H KJioaKH, ocTajibHbie yAajieHbi 
OT Hee K3aAH. H3 3THX cocohkob 
nepe^HHH napa Tan>Ke ABOHHan. 

HMeeTCH Kpyimbiii OAHHapHbiH 
aAaHajibHbin coconen. IIpeaHajib- 
hhx cocobkob 35 nap; Bee ohh 
o^HHapHbie. Cocohkh, HaxoAH- 
mnecH 6jin>Ke k KJioaKe, pacno- 
jio?KeHbi 2—3 pn^aMH n yAajieHbi 
ot Hee oahhm phaom. 

CaMKa. fljiHHa Tejia 220.0— 

380.0 mm, MaKCHMajibHan mnpima 
4.0—7.0 mm. ninpHHa Tejia Ha 
ypoBHe rojioBHoro KOHu;a 1.27— 

1.38 mm, y KJioaKH — 1.62— 

2.50 mm. IlHin;eBOA 1.10—1.81 mm 
AJIHH bl H 1.5 —1.81 MM MaKCH- 
MajibHon niHpHHbi. Xboct 1.5— 

1.8 MM RJMHb I H 1.51 —1.67 MM 
nmpHHbi Ha ypoBHe 
ByjibBa pacnojio>KeHa 
CTOHHHH 7.0—12.4 MM 
o 6 ojiohkoh; HapynmaH 



Piic. 2. Ascaris skrjabini sp. n. xbocto- 
boh KOHeij; caMu;a (a), cmiKyjia (6) (opiinmaji). 

aHyca. 

Ha pac- 

ot rojioBHoro KOHAa. Hnn,a oBajibHbie c. tojictoii 
noBepxHocTb hx rpy6o 6yrpHCTan. Pa3Mep hha 
0.069—0.081 mmxO. 054—0.066 mm. 

flniJijiepeHAHaJibHHH a n a r h o 3. 
y >KBanHbix H3BecTHbi 3 BHAa acKapHAi KOTopbie 
Han6ojiee 6 jih3kh k onncbiBaeMOMy HaMH A. skrja¬ 
bini. Ham bha no pa3Mepy cnnKyji 6jin>Ke Bcero 
ctoht k A. mosgovoyi , napa3HTnpyioin;ero y ojieHH. 
OAnaKo oh OTJinnaeTCH ot Hero (JopMoii h CTpyK- 
Typoii ry6, a TaK>ne no KOJinnecTBy h pacnoJio>Ke- 
hhk) npeaHaJibHbix h nocTaHajibHbix cocohkob 
y caMAa. A. skrjabini OTJinnaeTCH ot A. bovis h 
A. ovis , onncaHHbix H3 KpynHoro h MeJiKoro pora- 
Toro CKOTa, 6ojiee KpynHHMH cnnKyjiaMH, nomn 
b Asa pa3a h 6ojiee npeBOCxoAniAHMH TaKOBbie cpaB- 
HHBaeMbix bhaob, a TaK>ne HajmnneM OAnnapHoro 
coconKa BnepeAn KJioaKH. KpoMe Toro, Ham *bha 
OT jinnaeTcn ot A. bovis HajmnneM A®yx nap aboh^ 
Hbix nocTaHajibHbix cocohkob y caMAa, hhoh cTpyK- 
Typofi npoKCHMajibHoro KOHAa cnnKyji (HajiHnne 
pacmnpeHHH cnnKyjibi b BHAe pyKOHTKH AJin npHKpenjieHHH MbiniA) n AP* 
HaKOHeA, onncbiBaeMbin bha OTjmnaeTCH ot Bcex H3secTHbix acnapHA hhbim 

X03HHHOM (Bep6jHOA). 



0.05 mm 

Phc. 3. Ascaris skrjabini 
sp. n. Hhao (opiinmaji). 


ASCARIS SKRJABINI SP. N. (ASCARIDATA) 

OEs THE CAMEL 


THE PARASITE 


A. A. Mozgovoy, Z. P. Kornienko and V. I. Shachmatova 
SUMMARY 

A new species of Ascarids, Ascaris skrjabini Mozgovoy, Kornienko et Shachmatova 
from Camelus dromedarius from Turkmenia is described. This is the first case of dete¬ 
cting ascarids in camels. A large size of spiculae and the presence of two pairs of double 
postanal papillae in male are the characteristic features of the species.. 






















